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Gjuha katalane 


Gjuha katalane është gjuhë që i takon familjes së gjuhëve 
romane. Përkrah gjuhës spanjolle, gjuha katalane është 
gjuhë zyrtare në Andorrë, flitet edhe në Ishujt Baleare dhe 
në Valencia. 


Marrë nga "https://sq.wikipedia.Org/w/index. php?title=Gjuha_katalane&oldid=1984033" 



Gjuha katalane 

Flitët në 

Spanjë, Andorrë, Itali dhe 


Francë 


Folësit 

Përgjithshëm 7,7 Milionë (pasiv: 10,4 


Milionë) 


Taksonomia 

Filogjeneza 

Gjuhët indo-evropiane 


Statusi zyrtar 

Zyrtare në 

Spani dhe Andorrë 

Kodet e klasifikimit 

ISO 639-1 

ca 

ISO 639-2 

(B) cat (T) 


Kjo faqe është redaktuar për herë te fundit më 3 gusht 2019, në orën 12:31. 

Të gjitha materialet që gjenden në këtë faqë janë të mbrojtura nga Creative Commons Attribution/Share-Alike 
License;. Shiko Terms of Use për më shumë informacione. 






